再度、運瞄ランプが点滅した場合。 


エラーコードび表示されている画面で 
終了/聪肖 I をを5—度巧ず。 

• U モコン表示部に4ケタの管理コードび表示されます。 

管理コード…機種名び室内ユニットで確認できない場合、この管理コードを 
機種名の代わりにご連絡ください。 


り123 


(4 ケタの表ち例） 



PH, PA, P9, CC, U7 


B 綱 巧 A _ 

•運転ランプび点滅していないときに終了/取消 I を約己秒間巧すと「00正割と表示されます。 

♦その他動作び気になる場合は、：：をご参照ください。 


ご連絡いただきたい巧容 

1.品名ルームエアコン 

I 上げ年•月 • R 

4. エフー m —ド.管王里つード 
己.お名前-ご住所•電話番号 
日.室外ユニットの設置場所 


運睹ランプび点打。しば S く運起して運拓ランプが 
点滅しないとをは、そのまま使用してください。 



,''严-终を 



































































保証とアフターサービス 

お'ずお読みください。 


保証について 


補修用性能部品の保有期間について 


国保証書（別添）は販売店で所定事項を記入 
してお渡ししまずので、記載事項をお確か 
めのうえ、大切に保管してください。 

■保証期間はお買い上げ曰から]年間、ただ 
し;令媒系統部分については已年間です。 

/が呈正且弓間中、 

保証書の規定にしたがって出張修理させていただきま 
す。その際には、「保証書」をご提示ください。 

く保罰期間経過後> 

修理すればご使用でをる場合は、有料にて修理させて 
いたださます。 

修理料金は、技術料+部品巧+出張料などで構成されてい 
よ9 〇 



■ルームエアコンの補修用性能部品のな有期間は製造巧 
切り後10年です。 

• 「補修用性能部品」とは、その製品の機能を維持ずる 
ために必要な部品のことです。 


点検舊備のおすすめ 


■エアコンを数シーズン使用した場合は、室内ユニット 
の内部び巧れ、性能び低下する場合びあります。また、 
づミやホコ U びたまって、ニオイび発生したり、除湿 
水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットか b の水漏れ 
の原因になることびあります。通萬のお手入れとは別 
に点検整備をおすすめします。点検整備はお買い上げ 
の販売店にご相談ください。なお、この場合は実費び 
必要となります。 


修理を依頼されるとき 


I "■:: " にしたびって調べていたださ、なお異 
常びあるとさは、必ず運転を停止し、ブレーカーを切っ 
て、お買い上げの販売店またはダイキンお客様ご相談 
窓□にご連絡ください。 


ご連絡いたださたい内容 

1.品名 ルーム エアコン 


2 . 

3. 

4. 

巳. 

6 . 


機種名 

お買い上げ年•月•曰 
異常内容 
(でさるだけ具体的に） 

お名前-ご住所-電話番号 
室外ユニットの設置場所 


保証書に 

記載してあります。 


エアコン內部の洗ミきについて 


■お客様自身でエアコン内部の洗ミきはしないでください。 
市販のエアコン洗ミき剤をご使用されますと、除菌効果が 
損なわれたり、場合によつては熱交換器や機械内部の樹 
脂に悪影響をあたえ、最悪の場合水漏れなどの不具合び 
発生するおそれびあります。お買い上げの販売店または 
ダイキンお客様ご相談窓□にご相談ください。 


お客様ご相談窓□のご案の 


商品に関する修理-消属部品のご用命や取扱いのご相談など 

ずべてのお問合わせは良‘イキンコンタクトセンター I へご連絡ください。 


タイホンコンブブト它ンター（お客様総合窓 □) 


電話番号をよくお確かめのラえ、おかけ間違いのないよラにお願いします。 


非通ミ□設定のちは、最初にをダイヤルしていたださ、発信番号の通知をお願いしております。 


(全国共通フリーダイヤル） 


顯0120 -88-1081 

FAX でのお問合わせは0120 —07— 0881 ( FAX 専用フリーダイヤル） 

http :// www . daikmcc.com (ご相談対応ホームぺージ） 


営業時間 

24禱簡召段因固鑛痛晒提お棄す;。;; 

巧席業務 

覇誦鶴闇謂累誰誦電鎮預額謙圓: 
お闇;看お隱義整變慰圓提超議す。; 
お®!譜圍责靈麵1画敢摄顯削— 
臟選叢渡圓潮露離疆籍晶 
漏屬部證度)酿羅强整;;;;;;;; 
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長期使用製號を赫 ll 胤遠づくが賴ホにつし、て 

経年劣化によるち害の発生び高まるおそれびあることをを意喚起ずるために電気用品ま全まで義務付けられたじ[下の 
内容を室内ユニットに表示しています。 


機種名 



《【設計上の權準使用期間】 
10年 

設計上の標準使用期間を 
超えてお使いいただいた 
場合は、経年劣化による 
発火-けび等の事故に至 
るおそれびあります。 







※設計上の標準使巧期間とは 

•運転時間や温湿度など下記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障なく使用する 
ことびできる標準的な期間です。 

■製造年についてを、室内ユニットに西暦4巧で表示しています。 

•設計上の標準使巧期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するちのではありません。 

•設置状況や環境、使用頻度び下記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的ながでご使用された場合は、設計上の 
標準使用期間より短い期間で経年劣化による発乂、けがなどの事故に至るおそれびあります。 

■ が ミ 佑伍田を化 ルーム X アコンデイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための 
た^华1ち用木1十 標準使巧条件による （ J に C 9921 - 3 ) 


環境条件 


、厶 

ノで房 


暖房 


電源電圧_ 

周波数 

室内温度 
, 室内湿度 

' 室外温度 

室外湿度 
室内温度 
, 室内湿度 

' 室外温度 

室外湿度 
設置条件 


製品の定格電圧による 
己 0/60HZ 
27C (乾球温度） 

47%(湿球温度19で） 

3己で（乾球温度） 

40%(湿球温度24で） 

吕ぴ C (乾球温度） 

巳9%(湿球温度]己で） 

7で（乾球温度） 

87%(湿球温度日で） 
製品の据付説明書による標準設置 


負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 

部屋の広さ 

機種能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使用曰数 

ま京 

冷房日月2曰から9月21曰までの112日間 


モデル 

暖房1□月28日から4月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

:令房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房：1 lOOS 時間/年 
暖房：1，1呂3時間/年 
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単/ 200 
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47 

28 

18 
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単/ 200 
室か電源 

5.6 

2320 

2.41 

12.2 

52 

39 

25 

6.7 

目.目 

2180 

3100 

3.07 

IIM 

圓 

mill 

回 

30 

24 

2.74 

4.3 

1 

回 

函 

囲 

D 


团 

困 

国 

画 
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ザ.巧 


S 28 NCRV 


填固 


内 F 28 NCRV 


か R 28 NCRV 


S 3 已 NCRV 


内 F 36 NCRV 


列 R 3 已 N 仁円 V 


S 40 NCRV 


内 F 40 NCRV 


か R 40 NCRV 


S 已 ONCRV 


内 F 己 ONCRV 


が R 己 ONCRV 


S 已已 NCRV 


内 F 己曰 NCRV 


か R 已曰 NCRV 


《1フラットパネル使用時のが形寸法は、26已X 990X3 色0 (mm) でず。 

•冷房-暖房運転特性は日本工業規格 ( J 旧 C 9 目 12) に基づいた数値です。 
•この仕様数値は已 OHz • 日 OHz 共通です。 

•停止のとさをマイコンを働かせるため、約 0.9 ワットの電力を消費します。 

〔入タイマー設定時やお知らせ操作時は約10ワットの電力を消費します。） 
•本機の能力-消費電力は性能び安定した後の数値を示しています。 

• 製品改良のために仕様の一部を予告なしに変更することびありまず。 

•暖房低温能力は屋外温度2で、パワフル運転での数値を示しています。 

このとき、運転音は仕様数値よりを大さくなります。 

•最大風量となる風向設定での数値を示しています。 


-■V 是ち 


取扱説お書 （1 )、巧証書 （1 )、 
単3お アルカ U 乾霞池に） 


U モコン （ 1 ) 、 U モコンホルダー （ 1 ) 、 リ モコンホルダー 取付ネジ （ 2 ) , 




0 . 


を房.暖房兼用ち八レ—卜お(Vンバ—夕丄 
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ijpg についで 
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タイホンエ第 J ホ巧舍ネ] 

本社干53日-8323大阪ホ北区中臨西二 
ま京支社于 108-0075 ま京都港区港南二1 


1次元バーコードは製造用コードです C 


この取扱説明書は 
再生紙を使巧しています C 


商品!し関ずるお問い□わせ 
修理のご相談は 



基本の使いかた 

使いかたを 
知 Q たいとさ 

.、、'、. ーゾ 

'..一.'' .■ 

パ'"'''' 一"-、'、 

+、ザ1 一一1ム 、 J / 製品をより長く 

あ手入れのしひた ご使用いただくために 

\ ,/ 
、，パパ. 

故障かな？と思った 5/ 

疑問に思うこと、 
分か5ないことが 

\ 

おるとさ 

運転ランプが点滅ずるとさ 

..'パ-パ 


) し、て 



家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス） 
3,60 Ok 目（マルチシステムの場合は10,5日日 kg ) 
に相当するフ□ン類が封入されています。 
地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄等に 
あたってはフ□ン類の回収が必要です。 


この表示は家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン熟び封入さ 
れていることを、ご認識いただくたゆの表示です。 

ェアコンの取り外し時はフ □ ン類の回収び必要です。 


特定化学物質の含有状況表示ウてブサイト 
http :// wvwv . daikin . co . jp / csr / env / j - moss.html 




I 


巧.ち.さ巧を.道^^! 


長年ご使用になるエアコンの点検は定期的に！ 


•電源コードが異苗に熱い。 

•こげ臭いニオイびずる。 

• ブレーカーびひんぱんに落ちる。 

•置台や吊り下げなどの取付部品び腐をしていたり、 
取付けびゆるんでいる。 

•室内ユニットから水び漏れる。 

'•その他の異常や故障びある。 



ご使用中止 

故障や事故防止のため、 
ブレーカーを切ってか 
ら、おずお買い上げの 
販売店に点検-修理を 
ご相談ください。 


ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後1□年です。 


頸0120 -88-1081 


(ダイキンコンタク h センター） 


非通知設定のちは、最ネ刃に！^をダイヤルしていたださ、発信番号の通知をお願いしております。 


お客様メモ 


. T 目4番12号梅田センタービル 


ご購入店名 




TEL 




据付年月日 

年 

巧 

曰 


巧 P 30 己 8 14-1EIM1 1 B20 己 C ( 120 4 ) 圃 


このよラな症が 
はあゥませんか？ 






























































































































